ENDOBAZA 


limbul sfenoidal 


santul optic 


fanta t» osa 
etmoidala orbitala 


x . . , eta j u L canalul optic 
etmoidofrontal \ \^r\,n 


fanta procesul 
sfenoidala, clinoid 

mediu 


procesul clinoid 
posterior 


procesul etmoidal 

jugum sphenoidale 

tuberculul pituitar 
santul sinusului 
coronar 

.procesul clinoid 
anterior 
marginea 
posterioara a aripii 
mici 

saua turceasca 


fosa sfenotemporala 
gaura ovala 


santul 

carotic 


foramen lacerum 



gaura rotunda 


dorsum sellae 
lingula 

gaura lui Vesalius 
canalul lui Arnold 


pietros mic 
hiatusul n.pietros 

mare 

porul acustic 

intern 

santul nn.micsti 


gaura spinoasa 

foseta subarcuata 

scuama 
temporalului 
marginea sup. 
a stTncii temporale 

eminenta arcuata 

orificiul 
apeductului 
vestibular 


gaura jugulara 

santul sinusului 
pietros superior 


gaura mastoidiana 
tuberculul jugular 


fata postero- 
superioara a 
stincn 
temporale 


fata postero- 
inferioara a 
stTncii temporale 


canalul condilian 
posterior 


SANTUL 

SINUSULUI 

SIGMOIDIAN 


a)segment occipital 
msegment mastoidian 
c)segment jugular 


canalul condilian anterior 
(canalul hipoglosului) 


foseta cerebeloasa 


santul bazilar 


gaura 
occipitala fosfeta 


protuberanta 
mare vermiana occipitala 

interna 


creasta occipitala 
interna 


+++++++ sutura sfenooccipitala 
- limita dintre baza si bolta craniului 


























